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1953 


Drucksache 1657 


Große Anfrage 

der Abgeordneten Ruhnke, Geiger (München), 
Dr.-Ing. Drechsel, Elsner, Dr. Schild (Düsseldorf) und 

Genossen 


betr. Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke 


Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Gründe waren maßgebend für die Entscheidung, den 
ersten Versuch- und Prüfreaktor bei Karlsruhe zu errichten? 

2. Wer wird der Träger dieser Anlage sein? 

3. Welche Persönlichkeit wird die Leitung übernehmen? 

4. In welcher Form ist die Bundesrepublik im iLaboratorium der 
Europäischen Organisation für Kernphysikalische Forschung (CERN) 
in Genf vertreten? 


Bonn, den 10. September 1955 
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